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Les infections aigues des voies respiratoires 
basses de renfant medline 

par Philippe Eveillard 


Comment garder le contact avec I'actualite des infections aigues des voies respiratoires basses de I'enfant dans les prochains mois ? 
Une solution : interroger regulierement la bangue de donnees bibliographigues MEDLINE a I'aide des «bonnes» equations 

de recherche. Elies figurent dans cette page. 


C ette monographie sur les infections 
respiratoires de I'enfant est 
I'occasion de rappeler gue les 
resultats de la premiere equation gue 
vous formulez sur un theme sont 
rarement en parfaite adequation avec ce 
theme. Elle permet aussi de signaler aux 
praticiens gue CISMeF ne cesse de leur 
fournir de nouveaux moyens pour 
ameliorer leurs requetes. 


Les equations 

Dans les equations, le mot enfant est traduit par le descripteur Child 
•4 Respiratory Tract Infections/DI AND Virus Diseases/virology AND Child [mh] 

•4 Pneumonia [mh] AND Community-Acquired Infections [mh] AND Child [mh] 

•4 Influenza, Human [mh] AND Child [mh] AND review [pt] 

•4 Bronchiolitis [mh] AND Child [mh] AND review [pt] 

•4 Respiratory Tract Infections/PC AND (Vaccination [mh] OR Vaccines [mh]) AND Child [mh] AND review [pt] 
•4 Respiratory Tract Infections/CO AND Virus Diseases [mh] AND Child [mh] AND review [pt] 


LES MODIFICATIONS 
DE LA REQUETE INITIALE 

L'equation de recherche relative a Particle 
sur les «moyens diagnostiques des 
infections virales respiratoires)) peut 
s'ecrire: 

Precision 
el actiialisaxion 

L'equation de recherche «standard» sur les 
pneumonies communautaires de I'enfant s'ecrit: 
•4 Pneumonia [mh] AND Community-Acquired 
Infections [mh] AND Child [mh] 

Si vous souhaitez etre plus «precis», vous 
formulez children [tiab] a la place de Child [mh] 
en reference aux travaux du Hedges Team 
( v. le numero precedent de La Revue ) : 

•4 Pneumonia [mh] AND Community-Acquired 
Infections [mh] AND children [tiab] 

Cette equation affiche 5 notices communes 
avec les 10 premieres de l'equation standard 
(le 16 octobre 2007). 

Si vous voulez etre plus «actuel», vous formulez : 

•4 Community-acquired infections [ti] 

AND children [tiab] 

Cette nouvelle equation n'affiche que 3 notices 
communes avec les 10 premieres de l'equation 
standard (le 16 octobre 2007), mais vous affichez 
des notices qui ne sont pas indexees (done tres 
recentes) dans la mesure ou vous n'utilisez pas 
de langage d'indexation (de descripteurs MeSH). 


Respiratory Tract Infections/DI AND Acute 
Disease [mh] AND Viral Diseases [mh] AND 
Child [mh] 

En prenant connaissance du contenu 
de cet article, on apprend qu'il est oriente 
sur I'identification des virus par des tests 
antigeniques et par des procedes faisant 
appel a la biologie moleculaire. Pour 
cerner au plus pres cette orientation, il 
est decide d'affilier le qualificatif virology 
au descripteur Viral Diseases. Cette 
affiliation restreint considerablement le 
champ de la requete puisque le nombre de 
notices affichees dans la page de resultat 
passe de 197 a 22 (le 16 octobre 2007). 

Le descripteur Acute Disease ne semble 
pas indispensable a la coherence de la 
requete. Sa suppression en fournit la 
preuve puisque la nouvelle equation 
affiche 208 notices dont la majorite 
concerne des infections aigues. 

Conclusion : toute equation de recherche 
merite d'etre testee et modifiee en fonction 
des resultats affiches. 

LES STRATEGIES DE RECHERCHE 
DE CISMEF 

Certains termes medicaux frangais n'ayant 
pas d'equivalents dans le langage MeSH, 
les documentalistes de CISMeF proposent 
depuis quelques mois de traduire ces 
mots en affiliations descripteur/qualificatif 
ou en combinaisons de descripteurs. 


Exemples 

• Insulinotherapie = Insulin/therapeutic use 

• Arteriopathie chronique obstructive 
des membres inferieurs = arterial 
occlusive diseases [mh] AND lower 
extremity [mh] 

Pour faciliter la recherche de ces 
affiliations et de ces combinaisons, ces 
«strategies de recherche» figurent 
desormais dans le menu du cadre 
«recherche» du module «Terminologie». 

En pratique (p. ex. avec le mot 
vaccination) : 

- vous entrez vaccination dans la fenetre 
«recherche» de Terminologie ; 

- vous selectionnez «strategie de 
recherche» et cliquez sur «OK» (la requete 
equivalente en frangais s'affiche dans 

la page «description» - vaccination. me 
ou vaccins.mc); 

- vous activez I'onglet «acces aux 
ressources» puis cliquez sur le logo 
«PubMed» (la requete equivalente en 
langage MeSH - version originale - 
s'affiche dans la fenetre d'interrogation 
de PubMed - vaccination [mh] OR 
vaccines [mh]). 

Note: le mot vaccination n'est peut- 
etre pas le meilleur exemple puisque 
le mot existe dans le langage MeSH. 

II n'empeche que son association 
aux vaccins «couvre» parfaitement 
le concept. 
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